システムが提供するを種機能の設定方まじついて説明します。 


起動(一154ページ） . 

. ユーティリティの起動方まについて説明していま 

す。 

车一と画面の説明(一154ページ） . 

. 起動後、画面に表示されるメニューやキーの操作 

方法について説明しています。 

操作手順(一155ページ） . 

. 本装置を使用する際に必要となる設定や磕認につ 

いて手順を追って説明しています。ここで説明し 
ていないパラメータは化荷時から変更しないでく 
ださい。 

終了（一 157ページ） . 

. ユーティリティの終了と変更したパラメータの保 

存（または変更内容の破棄)方法について説明して 
います。 
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本装置の Basic Input Output System (BIOS) ユーティリティの操作方まについて説明します。管理〕ン 
ピュータを本体のシリアルポート2 (COM2) じ接続し、電源を ON にすると管理コンピュータの画面に 
POST (Power On Self-Test) の実行内容が表示されます。 

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。 


Press <F2> to enter SETUP 


ここでく F2> 羊一を押すと、 SETUP が起動して Main メニュー画面を表示します。 



うまく起動でをなかった 場 台は保守サービス会社まで連絡してくださし、。 


キーと画面の説明 

キーボード上の夕の车一を使って SETUP を操作します（丰一の機能については、画面下にも表示されてい 
ます）。 


現在表示しているメニューを示す 



オンラインヘルプ 
ウインドウ 


キーの 機能説明 


力ーソルキー、い 

カーソル丰一（^、一） 

<一>丰一/<十>キー 

<Enter> キー 
<Esc> キー 
< F レキー 


<F9> キー 
<ド10>丰一 


画面に表示されている項目を選択しまず。文字の表示が反転している項目が現在選択さ 
れています。 

Main や Advanced、Security、System Hardware、Boot、Exit などのメニューを選択し 
ます。 

選択している項目の値(パラメータ）を変更します。サブメニュー（項目の前に「►」がつ 
いているもの）を選択している場合、このキーは無効です。 

選択したパラメータのみ定を行うときに押しまず。 

ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると 「Exit」 メニューに進みます。 

SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。 SETUP の 
操作についてのヘルプ画面が表示されます。 <Es にキーを押すと、元の画面に戻りま 
す。 

現在表示している項目のパラメータをデフオルトのパラメータに戻します（化荷時のパラ 
メータと異なる場合があります）。 

設定したパラメータを保存して SETUP を終了します。 
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操作手順 

システムで必要な操作手順についてのみ記載します。その他の項目に関する説明は記載していません。化 
荷時の状態から変更しないでください。 

I VI -0 本書で記載している手順 m がの操作や設定の変更をしないでください。本体び正しく動作し 
なくなるおそれびあります。 


メモ IJ のが態を確認/変更する 


ここで示す手順で Dual In-line Memory Module ( DIMM ) の取り付け状態の磕認やエラー情 
報の消去をすることができます。 

• 選択するメニュー 

「 Advanced 」 一 「Memory Reconfiguration 」 



• ステータスの確認方法 

roIMM #n S ね tus 」 の欄を参照してください （ rn 」 は DIMM のソケッ ト 番号を示します。 

Normal : 正常じ取りがけられている。 

None : 取り付けられていなしバ取り外されている）。 

Error ： 正しく取りがけられていない。 

磕認を終えたら、 SETUP を終了してください（この後の r 終了方法」を参照してくださ 
しん 


八—ドウ H ア構成情報の設定 
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DC スイツチ機能をお効にする 


本体前面にある POWER スイ、ソチの機能を無効じすることにより、不用意なスイ、ソチ操作に 
よる電源 OFF を防ぐことができます。 

• 選択するメニュー 

「Security」 一 「Power Switch Mask」 



• 操作方法 


[Power Switch Mask」 を選択(八イライト）してく Ente「> 羊一を押します。表示されるメ 
ニューから 「Masked」 を選択して SETUP を終了してくださいにの後の r 終了方法」を参照 
してください）。再起動し、システム構成情報が更新されます。 

「Masked」 に設定すると、 POWER スイ、ソチを使って装置の電源を OFF の状態から ON に 
することはできますが、 ON の状態から OFF にすることはできなくなります。電源の OFF 
は Management Console から行ってください。 
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終了 


SETUP を終了させる方法について説明します。 

♦ 選択するメニュー 

「Exi。 

I Phoenix BIOS Setup Utility 


Advanced Security System Hardware 



• 説明 

— Save Changes & Exit 

新たに選択した内容を CMOS (不揮発性メモリ）内に保存して SETUP を終わらせる時 
に、この項目を選択します。 Save Changes & Exit を選択すると、次の画面が表示 
されます。ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS (不揮発性メモリ） 
内に保存して SETUP を終了し、自動的にシステムを再起動します。 「No」 を選択する 
と Exit メニューに戻ります。 

— Exit Without Saving Changes 

新たに選択した内容を CMOS (不揮発性メモリ ） 内に保存しないで SETUP を終わらせ 
たい時に、この項目を選択します。ここで、「N0」を選択すると、変更した内容を保 
存しないで SETUP を終わらせることができます。 「Yes」 を選択すると変更した内容 
を CMOS 内に保存して SETUP を終了し、自動的にシステムを再起動します。 

— Get Default Value 

SETUP のすベての値をデフォルト値に戻したい時じこの項目を選択します。 Get 
Default Value を選択すると、次の画面が表示されます。ここで、 「Yes」 を選択する 
と、デフォルト値に戻ります。 「No」 を選択すると Exit メニューの画面に戻ります。 


八—ドウ H ア構成情報の設定 
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Load Previous Value 


CMOS に値を保存する前に今回の変更をじ(前の値に戻したい場合は、この項目を選 
択します 。 Load Previous Value を選択すると次の画面が表示されます。ここで、 
「 Yes 」 を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、じ(前の内容に戻ります。 「 No 」 を 
選択すると Exit メニューに戻ります。 

Save Changes 

SETUP を終了せず、新たに選択した内容を CMOS (不揮発性メモリ）内に保存する時 
に、この項目を選択します 。 Save Changes を選択すると、次の画面が表示されま 
す。ここで、 「 Yes 」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS (不揮発性メモリ）内に保 
存します。「 N0 」を選択すると Exit メニューじ戻ります。 



